JÓZEF RUDOLF 


przeżywszy lat 68, po długiej i ciężkiej chorobie, opatrzony sw. Sakra- 
mentami zasnął w Panu dnia 25 czerwca 1898 r. 
W nieutulonym żalu pozostała żona i dzieci zapraszają Krewnych, Przyjaciół, Znajomych 


i pobożną Publiczność na wyprowadzenie zwłok, w sobotę dnia 25 b. m. o godzinie 4 
popołudniu z kliniki „Coll. Medicum“ przy ul. Grzegórzeckiej, wprost na cmentarz. 


Msza Svvieta 
odprawioną zostanie w poniedziałek dn. 27 o godzinie 9 rano w kościele 00. Reformatów. 


Zakład pogrzebowy 1. K. Pękalsk go w Krakowie. Creionkami drukarni Związkowej w Krakowie. 


